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〇をロセンサー搭載 

olt ンヴーコン □ 


このたびは、1」ンナイブ1」ル付ガステーブルをお買い上げ 
いただきまして、まことにありがとうござしほす。 


よく読んでま全に正しくお使いください 


• ご使用の前にこの取扱説明書と別添の保証書をよく 
お読みのうえ、安全に正しくお使いください。 

参お読みになった後は、保証書といっしょに大切に保管 
してください。 

参この機器は家庭用ですので、業務用のよラな使いかた 
をされますと著しく寿命が短くなります。 

♦この機器は国内専用です。ミ毎外では使用できません。 
♦取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 
またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。 


Riimai 肯庭用 


を< じ 

I なるほど安む Si センサーコン □ . • • 1 


安全機能 . 2 H 

各部のなまえ . 3 

安をなご利用のために 

安全上のご注意 .4 H 

このコン□について_ 

機器の設置 . 9 ■ 

賴船人れる/ミわておいていただきたいこと • 11 

毎曰の使いかた 

コン□の使し、かた磨本の操作） . 12 

炒めもの • し、りものをする . 13 

ブリルの使いかた . 14 

長くご利用いただくために 

曰甫点検とおま入れの道具 . 16 H 

お手入れのしかた . 17 圓 

よぐあるご質問に &A). 19 

ブザーが鳴ったら . 21 H 

交換部品 • 別売品のご紹介/ 


長期間使用しない場合/廃棄時のお願い • 22 H 
アフターサービス/仕様‘ • 裏表紙 H 



こんなとさを 
あねてないで 



Si センサーコン□の 
ま全機能がはたらい 
ています 


♦ 乂が消えた 
参乂がつかない 
参乂がルさくなった 


羊しくは1ページをご覧ください 


























温度を見守る温度センサーで、まぶ\便利機能を巧実ごせた新ししロン□です。 


换' 


万一の消し忘れや、 

天ぷら油の過熱を未然に防止 

なべ底が高温になると、 

自動的に弱义になる安全設計 

煮ものなどで焦げつきはじめると、 
初期段階で白動消乂 


① 通常時 

温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど 
比較的温度の高い調理や、なべの空焼さをしたとさに、強乂- 
弱乂を自動で調節したり、自動で乂を消したりします。 

② 局温調理時 

高温調理は温度センサーがまったく作動しなくなる機能で 
はなく、①通甫時よりち高い温度まで調理でさる機能です。 
高温調理を使用した場合でち、なべの異常過熱を防ぐため 
に、強乂 •弱乂を自動で調節したり、自動で义を消したり 
します。高温調理してから最長30分で自動で乂を消しまず。 
高温調理中は、焦げつさ消义機能や天ぷら油過熱防止機能 
は作動しません。 


温度センサーのはたらき 


I 約 3 7 〇でで自細口由占、 5 発火 


I 恆高温調理時 


A 


300 面① 通常時 


兩 29 。に 


己 0 °に 


( J 60 〜200。じ 


""i 天ぷら適遍 


温度 fii 


1 天ぶ 5 油過熱防止機能 I 


焦げつき消火機能 I 


■焼網は使用しない ク 

トッププレ-りこ落ち 
た油などが発火した 
り、機器の異苗過熱 t を® の 

のおそれびあります。 


特にをいご質問をまとめました 


勝手に义がルさくなったり、义が消える 


Q ： 調理中、乂が勝手にルさくなったり大きくなったりします。 

A :温度センサーがはたらいて、自動で乂力調節しなが _ 兵 

ら、温度を一定に保ったり、高温になり過ざるのを \ J 
防いでいます。ご,こ、配はいりません。隊2ぺ_ジ 弱火 


高温調理にしたのに、勝手に义がルさくなったり、义が消えたりする 



コン□が自動で 
义力調節しています 


約30分で 
消义します 


Q ： 高温調理で調理していたら、急に乂が消えました。 V I 人レ玉^ 

A :高温調理にしてから、連続してコン □ を使用できる時間は約30分です。 P 約30分 

温度センサーがはたらいて、自動で乂力調節し、約30分を過ざると、 1 回 T — ►下 一‘ r 
自動で义が消えます。陳13ぺージ 消火 

※高温調理にしていないときでも、連続して約2時間使用すると自動 ※高温になりすざたときも 

で火が消えますので、煮込み料理のときにはご注意ください。 火が消えます。 


义がつかない 


〇:操作ボタンを巧しても、点乂しなくなりました。 
操作パネルの左側にある電池交換サインも点な 
しています。 

A :乾電池が消耗しています。乾電池を交換してく 
ださい。 [^11 ぺージ 
乾電池交換の目安は1年です。 


木〈 


火がつかなくなったとさは 
電池交換サインを確認！ 


〈，巧滅 > 

※ 電池交換サインが点滅したら、 
単 1 形アルカリ乾電池 （ 1 . 5 V) 
2 個を準備してください。 


点な> 

※ 電池交換サインび ' 点口すると、 
乾電池を交換するまではコン □ 
もブリルも使えなくなります。 


なるほど安む Si センサ— n ン □ 














を火カバ-ナ -〕 


y 票準バーナー 


自動判 別機能_ 

機器が自動で料理の種類を判別し、焦げつ 
さ消火機能や天ぷら油過熱防止機能などの 
安全機能を選択します。 


天ぷら油過熱防止機能 


のか T — ナづ 


り票準バーナー 


調理油が過熱されると、自動で火力調節し 
発火を防ざます。この状態が約30分続くか、 
または弱火の状態でわ温度の上昇が続くと、 
自動で火が消えます。 



焦げつさ消义機能 


のか T - ナ 


(標準 h '- ナ- 


煮をの調理などでなべ底が焦げつくと、自動 
で火が消えます。なべの材質、調理物の種類、 
火力によって焦げの程度は異なります。 
※なべ底にこんぶや竹皮などをしいた調理 
では焦げつき消火機能が正萬にはたらか 
ないことがあります。 



I 高温自動温度調節機能 


のかす-ナ-つ】 


(標準パ'-ナー 


炒めをの調理-いりわの調理など比較的温 
度の高い料理や、なべの空焼さをしたとさ 
に強乂 •弱火と自動で乂力調節し、なべの 
異萬過熱を防止します。 

この状態が約30分続いた場合、または弱火 
状態でわセンサー温度がさらに上昇した場 
合は自動で火が消えます。最初に弱乂にな 
つたとき、ブザーが「ピピピッ」と1回鳴 
つてお知らせします。調理に支障があると 
きは高温調理（強乂カバーナー）をお使い 
ください。 [ E が13ぺージ 


コン□消し忘れ消义機能 


のかす—ナ-つ】 


y 票準 パーナー 


コ ン □バーナーは点火後、 約 2 時間で自動 
で火が消えます。 


ブリル消し忘れ消义機能 c ~ クかレつ 

ブリルは点火後、約19分で自動で火が消え 
ます。ただし、ブ U ル庫内の温度が高い場合、 
約16分で乂が消えます。 

グリル消し忘れ消义短縮機能 

r~^vnr^! 

ブリルを使用中、長時間ブ U ル扉を開けな 
かった場合、乂が消えるのを約19分^約 
15分に短縮します。また、続けて使用する 
場合のよラに庫内温度が上がっている場合 
は、火び'消えるのを約16分一約12分に短 
縮します。 


立消えを全装置 _ 

り票準バごナニ） ' リ)レ } 

煮こぼれや風などで火が消えると、自動で 
ガスを止めます。 


コン□•グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ 


機能 


臨飾灯-: 


(標準バーナ ー) r ク'リル 


自動で乂が消えたり、安全機能により火が消 
えたとさに、操作ボタンを戻し忘れると、約1 
分ごとにブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお巧 
らせします。乾電池が消耗するので、すぐに操 
作ボタンを戻してくだごい。ただし、他のバー 
ナーを使用中は、ブヴ'一は鳴りません。 

ブリル過熱防止センサー 

魚などの調理物を入れずに空焼さした場合 
や、ブ U ル庫内の温度が異萬に高くなった 
場合に自動で乂が消えます。 


ブリル水切れセンサー 


。か17 


ブリル水入れ皿に、水を入れずに使用した 
場合や、水の量が少なくなってきた場合に 
自動で乂が消えます。また、使用中にブ U 
ル水入れ皿を長時間引き出したままにする 
と自動で火が消えます。 


ブリルお知らせブヴー 


グリル 


ブ U ル点火後、約3分ごとにブザーが「ピ 
ピッ」と1回鳴って、ブ U ルが使用中であ 
ることをお知らせします。 


ま全機能 


2 



















各部のなまス 


参図は強义カバーナーが左側の機器で説巧してあります。 

グリル排気□カバー 


本体後面 


強义カ パーナー 



品名表71^位' 


グリルとび5 
グリルとび5取っ手 


.ブリル水入れ皿 
ブリル水入れ皿受け 


正面 


I 魚とって I 

魚の取り出しや盛り付けに便利 
です。おが14ページ 


\ KG - 6100のみ 


局温調理 
スイツチ-ランプ 

陳13ぺージ 


強义カノ ナー用 
义力調節つまみ 


標準パ'-ナー用 
义力調節つまみ 


に 


f ^^ 1^^^ 


口 


居 


電池交換 • 
サイン 

隊11ぺージ 


I し 


•圖 J 


た 


ET 


電池ケ- 






口 


3 


1— D^t - 


eiD 


-強乂カパーナー用 
点义□ックつまみ 


強乂カパーナー用 
操作ボタン • 表示窓 


グリル用 
-义力調節つまみ 

ブリル用 

•操作ボタン•表示窓 


n 

標準パーナー用 
操作ボタン • 表示窓 

標準バーナ ー• ブリル用 
点义□ックつまみ 


各部のなまえ 
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■絵表示には次のような意味があります。 


設置編 


画 


この表示を無視して誤った取扱いを 
すると、人が死 t :、 重傷を負ラ巧能 
性、または乂災の可能性が想定され 
る内容を示しています。 




V 分お禁止 


■絶対に改造 • 分解は行わない 

酸化炭素中毒、ガス漏れ、义災、作動不良の 
原因になります。 




ガス漏れに気ヴいた5 

■絶対に义をつけない 

■電気器具（換気扇など）のスイッチの入 
义気禁止 /切をしない 

■電源プラグの抜き差しをしない 

■周辺で電話を使用しない 

炎や义巧で引义し、爆発事故を起こすことがあ 


ります。 


マッチ6、 

穿 



(§) 

义気禁止 


の 


■機器の銘板に表示してあるガス種（ガス 
クループ)む外のガスでは使用しない 

•表示のガス種び'一致していない場合、不完全 
燃焼によリー酸化炭素中毒になったり、爆発 
着火でやけどをしたり、機器が故障する場合 
があります。 

•銘板は機器本体ち側面に張ってあります。わか 
らない場合はお買い上げの販売店、またはちよ 
りの当社事業所にお問い合わせください。 

•転居されたとさち、ガスの種類び'銘板の表示 
と一致していることを確認してください。 

く例〉銘板 (12 A ，13 A の場合） 

ガス種(ガスブ'ループ）^ 



銘板 


) 00 - 000 - 0 ) 


000-000 


都市ガス^ 


T ^13 a 5^ 


12A 用 


0000 kw 


13A 用 


0000 kw I 


''型式の 

呼び 


を0. 00 -000000 

一製造年月および製造番号 


ガスコードは 

■器具用スリムプラグおよびガスコード 
の取扱説明書に従って接続する 

「ガスコードで接続する場合_!陳10ぺージを 
ご覧ください。間違った接続はガス漏れの原因 
になります。 

器具用ス1」ムプラブ ガスコード 

~ rtninInA - mni ~ 号 ~~ hr — irl~n 


〇 


ホい線 
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■お使いになる人や他の人へのを害、財産へ 
の損害を未然に防止するため、必ずお守り 
し、ただくことを次のように説明しています。 
■1 U 下に示す表示と意味をよく理解してから 
本文をお読みください。 


〇 ■すぐに使用を中止する 

①ガス栓を閉める。（つまみのないガスコンセン 
卜接続の場合は、ガスコンセントか6ソケット 
をはずす） 

②窓や戸を開けガスを外へ化す。 

③外に化て、ちよりのガス事業者（供給業者） 
に連絡する。 


①火を消す ②窓を開ける 



警告 


まを上のごを意 



この表示を無視して誤った取扱いをす 
ると、人が死 t :、 重傷を負う危険、ま 
たは义災の危険が差し迫って生じるこ 
とが想定される内容を示してしほす。 


危険 


A 


この絵表示は、気をつけていただき 
たい「注意喚起 j 内容です 


の 


この絵表示は、してはいけない「禁山 
内容です (§) ® ③ 


乂気禁止 接触禁止 分解禁止 


〇 


この給表示は、必ず実行して 
いたださたい「強制 j 内容です 


© 

換気必要 


A 

この表示を無視して誤った取扱いをす 
ると、人が死じ、重傷を負う危険、ま 
たは乂災の危険が差し迫って生じるこ 
とが想定される内容を示してしほす。 

危険 

A 

この表示を無視して誤った取扱いを 
すると、人が死亡:、重傷を負う可能 
性、または义災の可能性が想定され 
る内容を示しています。 

警告 

A 

注意 

この表示を無視して誤った取扱いを 
すると、人が傷害を負ラ可能性や物 
的損害のみの発生が想定される内容 
を示しています。 


一雲上のご謹 





































まを上のご注意 


〇 


の 


■可燃物との距離を確実に離す 

火災予防条例で定められていますので、必ず守 
ってください。距離が近いと火災の原因になり 
ます。 

下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてく 
ださい。陳9ぺージ 

•可燃性の壁（ステンレスやタイルを張った巧 
燃性の壁ち含む）との距離をち國のよラにと 
れない場合 

防熱板はお買い上げの販売店、またはちよりの 
当社事業所にお問い合わせください。 


15 c mlU 上 


100 c m . 


上 

I 15 c ml；LL 


可燃性の壁の場合） 

■設置後機器の周辺を改装する場合ち 
可燃物との距離を確実に離す 


〇 


I ホースエンドのキャップ 
をはずし、巧れやゴ=が 
ないことを確認、する 

ガス漏れの原因になります。 



ガス用ゴム管(ソフトコード)は 

■継ぎたしや ^ 

二又分岐はしない ^ 

ガス漏れの原因に — 

。ります© 


■ひび割れたり、古くなったガス用ゴム 
管は使用しない 

ガス漏れの原因になりま^ 
す。とさどさ点検して古\\ \\ \ ヒビ割れ 
くなった場合は取り营え XvWW 
てください。 


〇 


■検査合格 マーク または JIS マークの 
入つているものを使用する 

ガス用ゴム管な外は耐义性に欠けガス漏れの原 
因になります。ビニール管は絶対に使用しない 

でください。 巧 -7^一一 

Q — 合格_® — 

■ホースエンドのホい線まで差し込んで 
ゴム管止めでしつかりと止める 

しっかり止めないとガス漏れの原因になります。 


ホースエンドガス用ゴム管ゴム管止め 


の 



ガス用ゴム管(ソフトコード)、 
ガスコードは 

■グリル排気□などの高温部に触れたり、 
巧れたり、ねじれた状態で使用しない 

でさるだけ短くして使用してください。 

■機器の下を通したり、グリル排気□や 
炎に近づけない 

■他の機器で加熱されるよラな所ぐ） 
に通さない ; 尸み:^ 丹 ^ . 

S 諸謂ミ 

用ゴム管がとけたり、ガスコードが過熱されガ 
ス漏れの原因になります。 


この表示を無視して誤つた取扱いを 
すると、人が傷害を負ラ可能性や物 


〇 


〇 


を示しています。 


■棚の下など落下物のを険のある場所に 
機器を設置しない 

機器の上に落ちたちのが燃えて、义災の原因に 
なります。 

■強し、風ののき込むところロホ設置しなし、 

点义不良や途中消义、機器内部の損傷、安全機 
能が正しくはた5かないなどの原因になります。 

■湯沸器の下に設置しない 

湯沸器の不完全燃焼防止装置がはたらさ、义が 
つかない場合があります。また、湯沸器の寿命 
を縮めます。 

■照巧器具など樹脂製品の下へ設置しない 

照明器具のかさなどが変形-変色することがあ 
ります。 

■水平でま定性のよい丈夫な台の上に 
設置する 

不安定な巧や傾いた巧に設置すると機器が傾い 
てやけどやけがのおそれがあります。 


使用編 


の 


I この表示を無視して誤つた取扱いを 
すると、人が死 t 、 重傷を負ラ可能 
性、または乂災の可能性が想定され 
る内容を示しています。 

ガスコン□の下には 

■燃えやすいものを敷かない 

火災の原因になります。 

•新聞紙-ビニールシートなど 

■電源コードを通さない 

火災の原因になります。 


安全上のご注意 
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(ごヴを) 


の 


。、追ゾじ) 



コン□には 

■コン□をおおラよラな 
大きな鉄板やなべは使 
用しない 

一酸化炭素中毒や機器の ■ 

異常過熱のおそれがあります。 

■アルミはく製しる到ブ、省エネごとくな 
どの補助具は使用しない 

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれが 
が」ます。 

アルミはく製しる受け 省エネごとく 

■焼網は使用しない 

トッププレートに落ちた油 
などが発火したり、機器の異 
常過熱のおそれがあります。 



焼網 


ほ用中は 

■機器か目離れない 
■就寝•外出をしない 

•調理中のちのび'異常過熱し火災の原因になり 
ます。特に揚げものをしているとさは注意して 
ください。 

•ブ U ルを消し忘れると、調理中のものに火が 
つくことがありますので注意してください。 
•電話や来客の場合は必ず火を消して < ださい。 


の 


の 


揚げをの調理の際には 

■冷凍食材をなベの底面中央に密着させ 
た状態で揚げものをしない 

なべの底面中央（温度 
センサーの接触位置） 

に;令凍食材が密着した;令ま- 
状態で揚げちの調理を食が （ 

すると、温度センサーが 





ちま食なをなベの底面 
中央(温度センサーの接 
軸位置)に密着させない 


〇 


なぺ底の温度を正しく 
検知しないため、発义す 
るおそれび'あります。 

■複数回使った調理油で揚げものをしない 

何回ち使用して茶掲色に変色した調理ミ由、にご’っ 
た調理ミ由、揚げカスなどが沈んだまま残っている 
調理ミ由は使用しないでください。発义が起こりや 
すくなる場合があります。 

■揚げ過ぎない 

豆腐などの水分のをいちのや、巧つさのコ□ッケ 
などの破裂しやすいものなどは、特に注意してく 
ださい。長時間揚げ過ざると油が飛び散り、発义 
や、やけどのおそれがあります。 

■揚げちのは食材全体がつかるまで調 
理油（必ず 200 mGlU 上)を入れて行5 

調理ミ由の量が少なかったり、減ってさたりすると、 
発义するおそれがあります。特にフライバンなど 
の底が広いなべで揚げ 
ものをする際は、食材■一 過±里ぶ 
全体が調理油につかっ 

ていないと' 発义する 子ホ 、 _, 

おそれがあります。 辰が全体な~つかるまで I 



の 


ガスコン□の近くには 

■爆発のおそれがあるちのを置かない 

熱で生内の圧力が上がり、爆発のおそれがあります。 
•スプレー生 

•カセットコン□用ボンベなど 

■弓 I 义しやすいものを使用しない 

义災の原因になります。 

•スプレー-ガソ U ン-ベンジンなど 

■燃えやすいちのを置かない 

义災の原因になります。 

•機器の上方に調味料ラックなど 
•ぺットボトル-プラスチック類 
•瓦さんやタオル-調理ミ由など 


〇 

の 


〇 


〇 


グリルが気□は 

■ふさんをのせたり、 

アルミはくなどでふさがない 

異常燃焼による一酸化炭素中毒や义災、機器焼 
_損の原因になります。_ 

グ IJ ルは 

■グリル水入れ皿だけを持って本体より 
取りはずさない 

ブ U ルとび5が落下し、やけどやけがをするお 
それがあります。必ずブ IJ ルとびら取っ手を持っ 
て取りはずしてください。 

■グリル石やグリルシート、アルミはく 
などをグリル水入れ皿に使用しない 

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の 
原因になります。 

■脂がをく出る調理時はグリル焼網に 
アルミはくを敷かない 

脂がたまり発义するおそれがあります。 

■グリルとびらに魚などをはさみこまない 

魚などが燃えたり、トッププレート前部を焦が 
したり、機器の上部が過熱され、やけどのおそ 
れがあります。 

■义がつし、たまま持ち運ばない 

乂災' やけどのおそれがあります。 

■グリル庫内に食品くずやふきんなどが 
ないことを確認する 

■グリル水入れ皿にはおず水備 200 m のを 
入れ、たまった脂はご使用のつど取り除く 

食品くずやふさん、脂が燃えて、発义や义災、 
やけどのおそれがあります。 


ほ用をは 

■操作ボタンを戻して、义が消えたこと 
を確認する 

■ガス栓を閉める（つまみのないガス 
コンセント接続の場合は、ガスコン 
セントか百ソケットをはずす） 

消し忘れによる义災の原因になります。特にブ U 
ルは消し忘れをしやすいので、必ず义が消えたこ 
とを確認してください。 


一靈上のご謹 
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まを上のご注意 


度 


■高温調理で揚げちの調理をしない 

調理ミ由の温度が高くなり、発义するおそれがあり 
ます。 


異常時は 

■义を消し、ガスをを閉める（つまみのな 
いガスコンセント接続の場合は、ガス 
コンセントからソケットをはずす） 

地震、义が、異苗な燃焼-臭気-異常音を感じ 
たとさは、すぐに使用を中止してください。 


〇 



この表示を無視して誤った取扱いを 
すると、人が傷害を負ラ可能性や物 


を示しています。 


ほ用中、ほ用直をは 

■操作ボタン-操作部-つまみ-グリル 
とびら取っ手外は触らない 

やけどのおそれがあります。ブ U ルのみ使用し 
てちブ U ルバーナーの炎やが気の熱により、卜 
ッププレートは熱くなります。触5ないよラミち 
意してください。 


接触禁止 

〇 


■グリルとび百に水や洗剤をかけない 

ガラスが割れてけがのおそれがあります。 


咳 


■調理 m 外に使用しない 

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火 
災や機器焼損の原因になります。 


の 


〇 


〇 


■片手なベや底の丸いなべは不を定な 
状態で使用しない 

なべが傾してやけどのおそれがあります。なべの 

種類によっ T ： は、傾いたり、すべりやすいものがあ 

ります。ルさい片手なベや底の丸いなべなどは、 

必ず取っ手を持ちなが5調理をしてください。 
_ ' 

■使用中は手や巧服を炎、バーナー、 
グリル排気□付近に近づけない 

袖やエプ□ンなどを服に着义したり、熱による 
やけどのおそれがあります。なべを動かすとさ 
や炎の大ささが自動で弱义か5強义へ切り 替わ 

るとさがあるのでミま意してください。 
_ ' 

■点义するときや使用中はバーナー付近 
に顔を近づけたりグリルとび百を開け 
てのぞき込まない 

炎や熱で顔をやけどするおそれび'あります。 ' 

■機器に風を当てない 

扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能 
が正しくはた6かず、機器損傷や誤作動の原因 
になります。 


グリルが気□には 

■手や顔などを近づけない 
■なべの取っ手を排気□に向けない 

高温の排気が化ます。やけどやなべの取っ手が 
過熱され取っ手を焼損する原因になります。 


の 


麽 


■幼いお子様だけで触 5 せない 

やけどやけがなど思わめ事故の原因になります。 


〇 


〇 


の 



の 

〇 


■操作部やグリルとびらには強い力を 
加えない 

手で押えたり、ぶ6下がるとけがや機器損傷、 
誤作動の原因になります。 

■操作部には水や洗剤を直接かけない 

_誤作動の原因になります。_ ノ 

■コン□には石焼いもつぼ 
は使用しない 

異常過熱による機器損傷 
の原因になります。 


点义しない場合は 

■操作ボタンを戻して、消义の状態に戻 
し、周囲のガスがなくなってか百再度 
点义する 

すぐ点义操作をすると周囲のガスに引义して、 

巧服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。 
_ / 

点巧、お手入れの際は 

■機器を 7 j < につけたり、7]< をかけた U しない 

不完全燃焼、故障の原因になります。 

■機器が;令めていることを確認する 

調理後は高温のため触れると、やけどのおそれ 
があります。 

■操作ボタンを□ックする 

不用意な点义を防ざます。 

■ガスをを閉める（つまみのないガスコン 
セント接続の場合は、ガスコンセント 
からソケットをはずす） 

誤って点义した場合、やけどのおそれがあります。 

■必ず手袋をする 

手袋をしなし化けがのおそれがあります。 

■バーナーキャップを水洗いしたときは 
水気を十分切って 
か百取り付ける 

炎□がめれたまま使 
用すると点义しなか 
ったり 、異常燃焼の原 
因になります。 



M 安全上のご注意 
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(ごづを） 


の 


〇 


〇 


温度センサーは 

■強いショックや力を加えたり の 

傷をつけない ^- 

変おや傾さにより温ミ\ぐ/:を/ 為 
度センサーが正しく を^^^^-^^ 

はたらかなくなり、 調，，- 
理油が発火するおそ 
れがあります。 

■お手入れはこまめに行い、上下にス 
ムーズに動くことを確認する 

•動さが悪いとなべなどが ^ 

傾さ、お湯などがこぼれ、 rf ^ V 
やけどのおそれが 少取戶 

あります。 

•スムーズに動かな 
い場合は、必ず点 

検•修理を依頼し ゎ、/4_ 
てください。 


温度センサー 


® 

接触禁止 

の 


〇 


■やかんやなべなどの大きさに合わせて 
义力調節する 

义力が強いと取っ手が焼損したり、手を軸れる 
^とやけどのおそれがあります。_ 

グリルは 

■魚を取り出すときや魚を裏返すときな 
どは手や腕をグリルとびらやガラス 
に触れない 

やけどのおそれがあります。ブ U ルとびらはい 
っぱいまで引さ化してください。 

■魚を焼き過ぎない 

魚に义がつさ义災の原因になります。 

ブ U ル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に 
引义した場合は、 

① 操作ボタンを巧して义を消す。 

② 炎が消えるまでブ U ルとびらを開けない。 
⑤消义後、点検を依頼する。 

■グリルとびらを開けたまま使用しない 

ブ U ルとび5を開けたまま使用したり、ひんぱ 
んに開けたり閉めたりすると、トッププレート 
前部を焦がしたり、機器の上部が過熱され、や 
けどのおそれがあります。 

■とり肉などの脂のをい食材を焼くと 
さはま意する 

焼さ具合を見ながら、义力調節してください。月旨 
に引义して、ブ U ルが気□から炎が出る場合が 
あります。やけどや义災などの原因になります。 

■グリル水入れ皿は水平にゆっくり出 
し入れし、ていねいに持ち運ぶ 

•ブ U ルとびらを持ち上げたまま引さ化すと 
途中で止まらず落下します。 

•ブ U ル水入れ皿にたまった高温の脂や水を 
こぼすと、やけどのおそれがあります。 


感 

換気必要 


■使用中は必ず換気する 

•換気屬を回すか、窓を開ける 
換気をしないと不完全燃焼による一酸化炭素中 
毒のおそれがあります。 

•こんなとさは窓を開ける 
屋内設置で自然排気式給湯器-ふろがまを使 
用している場合は、窓などを開けて換気して 
ください。換気屬を回すと、排気ガスが逆流 
して一酸化炭素中毒のおそれがあります。 


お願い 


•使用中もとさどさ正常に燃焼していることを確認してくだ 
さい。 

•ガス栓を操作して火を消さないでください。 

やけどや思わめ事故の原因になります。 

•熱くなったなべなどをトッププレートのラベルの上に直接 
置かないでください。ラベルが熱で変色したり、損傷した 
りすることび'あります。 

•使ラバ'ーナーの操作ボタンを間違えないよラに注意してく 
ださい。 

•トッププレート上で、 IH べ^ 

ジャー炊飯器、卓上型 IH X 

クッキングヒーターなど 

電磁誘導加熱の調理器具 Jr — 

を使わないで ください。 

磁力線により機器が故障^ 
する原因になります0 

•カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁など 
を煮たり温めたりするとさは、突沸に注意してください。 

巧巧况まについて 

突沸現象とは、突然に沸とラする現象です。水、 
牛乳、豆乳、酒、みそ汁、 コーヒー などの液体を 
温めるとさにささいなさっかけ(容器をゆする、塩、 
砂糖などを入れる）で生じます。 

この現象が調理中に起さると、なべがはねあがっ 
たり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが 
のおそれがあります。 

巧巧况まのモ巧方法 

•カレー、ミートソースなどのとろみのある料理や 
みそ汁などの汁物の温めは弱火でかさ還ぜなが 
ら加熱してください。（強火で急に加熱しない） 
•熱々の汁物に、塩、砂糖などの調な料を入れる 
場合は、少し冷ましてから行ってください。 

•なべの大ささにあった火力で加熱してください。 


•煮こぼれに注意し、火力調節して<ださい。 

煮こぼれすると機器内部がミちれます。また、トッププレー h 
ごとく • パーナー-パーナ ー U ンブなどに煮こぼれが焼さつ 
いたりして、機器を傷めるおそれがあります。 

♦火力を弱火にしたとさは、消し忘れに注意して<ださい。 

•調理中になべをのせかえるとさは、いったん火を消してく 
ださい。 


安全上のご注意 










機器の設置 


設置場所を確認する個囲の防义措圍 


図のよラに設置してください。 


まをにお巧いいただくために、正しく 


機器を組み立てる 


100 cmiU 上 


15cmlU 上 


15cmiU 上 


BHU 


上記の距離が守れない場合 

壁面に別売の防熱板を取り付けて設置してください。 


側面 • 後面 


面 


_ I -^- ノ ' I-I UII 

―上 0 0〇〇丄 iuj 

H - r - の空間 | |ぶ1 ' 踊 空恒 

- 30cm な上 15 加な上 SOcmULh 15cmLU 上 
J— ~~ ::;:〇加け上 I 1 n r^=i ~ I 一 ^I 


-4t^0anULL 

流し台•調理台などの側面 


1 cml ； (上の空間 

\ ■ 1 州しし □、 


• 調理台、流し台の 
側面、上面が可燃 
性でトッププレー 
卜より高い場合 



防熱板（別売部品）の種類 


型を 


RB -60 B 


RB -15 T 


高さ ( mm ) I 幅师 m ) |奥行 ( mm ) 


550 600 


150 

40 

403 

420 


※図は強义カ バーナー がを側の機器で説明してあります。 

さ部品を正しく取り付けてください。 


側面専巧 

※機器と壁とのずきまがない 
場合、この防熱板を機器本体 
に取り付けて使用できまず。 


•用途に適した防熱板を正しく取り付けてください。 

• 取り付けかたは別売の防熱板に同捆されている説明 
書をご覧ください。 

•防熱板については、お買い上げの販売店、またはわよ 
りの当社事業所にお問い合わせください。 


呂包装材ゃテープ類を取り除く 

ブ U ルを取り化し、中の包装材ゃテープ類をすべて取り除 I 
いてください。 I 


ブリル排気□カバー 


、 ツメ部をトッププ 


わせて取り付け 
ます。 


トッププレートの巧 




バーナー キャップ ( 
(強义力） 


バーナー U ンブ 


◎ 



夕詞バーナーキャップ 
W 鳩準） 





'バーナーリンブ 


強乂カ バーナー 



550 

1 

550 

1 

550 


500 



■ 

ブ LU レ水入れ皿•ブ LU レ焼網 


ブ I 」ル焼網 



愉ほ脚 



ブ I 」ル水入れ皿 
ス: 7凸部 


>ブ U ル水入れ皿の 
「前」刻印を手前にし 
て、ブ U ル水入れ皿 
の長巧にブリル水入 
れ皿受けの凸部がし 
つかり入るように取 
り付けます。 

>ブリル焼網の脚の凸 
部をブ U ル水入れ皿 
の凹部に、お実に取 
り付けます。 



ブ I 」ルとび6^ブ I 」ル水入れ皿受け 



セットした巧態 


機器の設置 








































設置しましよラ 


強义カ バーナー • 標準 バーナー 



パ、ーナー 

キャップ I 


パ、ーナー 

^^^^^^、 
バーナー 
リンブ-=ご 

ツ;>< 部 

, S 、 _ -U _ 

本体凹部- 


機器正面側 


内側の凸部2個所をバー 
ナー U ンブ凹部前後2個 
所に入れて、正しく取り付 
けてください。 


柯 i パ'-ナーキャップ1 

!バーナ■"■リンブ凸部を後にしてバーナ ー 
j 凹® i 本体前側の凹部にバーナ 

! —キャップのピンを正しく 

取り付けてください。 

I 温度センサー 〔 「 HJ の 刻印が表示してあります。) 
I 円 '■^1 み一凸部一與 I 


トッププレート巧部 


強火カバー ナー 標準 バーナー 


パ'-ナ ー リンブ 

ノ'('ーナーリンブツメ部をトッププ < 

レート巧部に合わせて、パーナ 
-リンブの浮きのないように取 
り付けてください。 



バーナー リンブ 
ツメ部 

トッププ レー ト 


バーナーキャッブバーナーリンブ：ごとくは消耗 
部品です。ノ'('ーナーキャップは厚みが薄くなったり、 
変形して炎がふぞろいになった場合は交換が必要で 
ず。お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業 


所へお問い合わせください。 


22ページ 


A ま意 


■ごとくは誤った取り付 
けで使用しない 

誤った取り付けをするとなベ「 
などが不ま定になり、傾いた 
り、倒れたりします。 


■パ'ーナーキャップは誤った 
取り付けで使用しない 

バーナーキャップを正しく取 
り付けないと 

参点火しない場合がありまず。 
♦炎の&ぞろいやを义で不完 
全燃焼、一酸化炭素中毒の 
おそれや バーナー キャップ 
が変おずる場合がありまず。 
♦機器の中に炎がちぐりこん 
で、焼損する原因になります。 


誤った取り付けの例 



バーナーキャップの浮さ 



バーナーキャップの裏返し 


I バーナーリンブは誤った取り付けで使用しない 

誤った取り付けをするとごとくが不ま定になり、なべな 
どが傾いたり、倒れたりしまず。 



機器を接続する 


ガスおに合わせて正しく接続してください。 

ガス用ゴム管で接続する場合 


n ホースエンドのホい線まで 
U しっかりと差し込み、ゴム 管 
^ガス用 止めで固をする。 

(ソフトコー円 


■■ゴム管止め ゴム苗 

±1、た白 レ、_止め 


エンドガ. 


機器のホースエンドガス用ゴム管\ 

H ガス检を開け、接続部からガ 
^スの臭いがしないことを確認 
したら、ガスをを閉める。 


■用意するちの 1 

•ガス巧ゴム管〈ソ 
フトコード〉（内径 
9.5 mm 0 • JIS マー 
ク入り）(市販品） 

弦合格 

•ゴム管止めじ個） 
(市販品） , 


最後まで 
お実に閉める 



Q ■ガス用ゴム管（ソフトコード)、ガス 
コードは高温部に触れたり、折れ 
たり、ねじれた状態で使用しない 

できるだけ短くして使用してください。 


ガスコードで接続する場合 


機器に器具巧ス U ムプラグを取 
り付け、ガスコードで接続する。 


ガス栓 
(ガスコンセント） 



■用意するもの 
•器具用ス U ムプラブ 
怖販品 ） puu 
•ガスコード（市販品） 


バーナー U ンブの浮き バーナー U ンブの裏返し 


•ガステーブル用のガス栓であることをお認して < ださい。 
• ガス栓側がコンセント接続□になっていないと接続で 
きません。ガス栓が機器と同じホースエンド接続□の 
場合は、市販のホースガス栓用プラグびぶ、要です。 


H 器具巧ス U ムプラブを機器のホースエンドに取り付ける。 

^器のホース;※器具用ス1」ムプラブの捆包 
rrn TIM 台紙の裏面に記載してある 

111| 雜國書にがで、正し 

ホい緑 器具用スリムプラグ く取り付けてください。 

g ガスコードを機器に接続する。ガスコードを器具巧ス U 
S ムプラブに「カチッ」と音がするまで差し込む。 


器具用ス U ムプラブ 


ガスコード※接続部にミちれゃゴ 
ミがないことをお 
=認してください。 


n ガスコードをガスおに接続する。コンセント継手をガス 
U 掛こ「カチッ」と音がするまで差し込む。_ 

力尸を ( ガスをを閉めるとさは 、 

? コンセント継手のス U - ブ（白色） 

> を手前に引さます。 

り^手 ~ス|」_ブ(白色）※コンセント継 

※コンセント継手を差 手がはずれる 

し込むと、ガスを/ と、ガス栓が 

が開きます。 1/ ノ^^ 閉まりまず。， 


※コンセント継手を差 
し込むと、ガス栓 
が開きます。 


























I3mm U \ I 
• L ソ上 \ 

の凹さび•巧れ 
異物が付着 




補助ごとく 


なべと材料 
の重量が 
30 Og 未満 


底が丸い 
ステンレス製 
中華なベ 


乾電池の交換時期が近づ<と、電池交換サインが点滅し 
ます。新しい乾電池を準備してください。 

電池交換サインが点灯したら、新しい乾電池と交換して 
<ださい。 

乾電池がなくなると点火できなくなりますので、注意し 
て < ださい。 


〇 


■乾電池は充電 • 分解 • 加熱 • 乂の中へ 
投入しない 

■新旧-異種の乾電池は混用しない 
■機器を廃棄する場合は、乾電池をはずす 

ショートや発熱、液漏れ、破餐により、けがや 
やけどの原因になります。 

■乾電池に記載してある注意事項をよく 
読み、正しく使ラ 


電池ケースは取りはずせません。無理に引っ張った 
り、巧さえたりしないでください。 

電池ケースに水などの異物が入った場合は、接触不良 
の原因となります。ふき取ってきれいにしてください。 
交換時は機器が;令めていることをお認し、必ず新しい 
単1形アルカ U 乾電池を2個同時に入れてください。 

単1形アルカ1」乾電池でち使用状況 • 使用期間-乾電 
池製造メーカー • 種類が異なると交換時期が1年内 
と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場 
合も交換時期が極端に短くなります。 

未使用の乾電池でち「使用推奨期限（月、年)」を過 
ざている場合は放電により、短時間で電池交換サイン 
が点滅•点巧する場合があります。また、付属の単1 
形アルカ U 乾電池は、工場出荷時期により寿命が短く 
なっている場合があります。 

単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーヴ 
一は電池ケースの©端テが接触せず、使用できない場 
合があります。また、使用できた場合で电交換時期が極 
端に短くなります。 


電池ケースを奥までしっかり巧 
し込む。 





耐熱ガラス容器 ±銅 底が浅 < 広いなべ 


© ■耐熱ガラス容器、±銅など熱の伝わり 
にくいもの、底が浅く広いなべでの油 
調理はしない 

油の温度が h がりやすく発乂ずるおそれがありまず。 


付属の単1形アルカリ乾電池2個を電池ケースに入 
れます。 

□ 電池ケースのツメを g 電池ケースに表示し 
つまんで手前に引き てある©、©を確認 

出す。" 〜、一,、 して正しく入れる。 

(ド厂ス垃サイン //-_ さ 



温度センサーについて 

>温度センサーを正しくはた5かせるために、必ずお読みください。 


の 


■温度センサーの上面となべ底が密着し 
ていないときは使用しない 

•温度センサーがなべ底の温度を正しく検巧で 
きずに、発义ゃ途中消火、機器焼損の原因に 
なりまず。 

♦中華なベ用補目力ごとくを使用ずると、温度セン 
サーがなべ底に密着しない原因になります。 


〇 


〇 



〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


中まなべをほ5とまは 

• なべ底と温度センサーが密着していることをおか 
めてから使用してください。 

.中華な ベの 種類によっては、なべが安定せず、温 
度センサーが正しくはたらきません。 

• 必ず取っ手を持って調理してください。 


〇:適しています 

X :適していません（温度を正しく検巧できません。) 


やかん 


0 (ただし,火が 
消える場合が 
あります） 


±鍋 

耐熱ガラス容器 
圧力なベ 


材質： 
ステンレス 
値が平らな 
もの） 


材質：アル S 、 銅、 
鉄 


材質： 

ステンレス 


材質：アル吉、銅、 
魚、ホー □ — 


なべの還びかた 


※厚手： 2.5 mm し U 上 
薄手： 2.5 mm 未満 



乾電池を入れる/巧つておいていたださたいこと 


























因コン□の使いかた 


(基本の操作) 


準備 


ガス栓を開く 


ごとくの中央に 
なべを置< 




〇〇 


点义□ックが解除され 
ているか、確認してくだ 
さい（下記参照） 


〇点乂する 


I 操作ボタンで点义する。 


.驚ン表願 


•龙材 


いっぱいまで 
押しさる 


点火のとさ、火力調節つまみは標準パーナーは「強火」 
の方向に、強乂カバーナーは中央の位置に移動します。 



乂力調節する 


>义力調節つまみを 
スライドさせる。 


ちちにゆっくりとスライドさせる 


お知6せ 


火力調節つまみを速く操作すると、火が消えたり、炎が 
一瞬大さ < なる場合があります。 


ワンポイント^ 


不用意な点义を防ぐには（点义□ック) 


幼いおモ様のいたずらや誤操作を防ぐため、操 
作ボタンを□ックすることび'できます。 

点义□ッフつまみを左ちに動かすことにより、 
解除/□ックができます。 

WSBBM (つまみがち） 


可□、. 


BilsM (つまみが左） 



:)： 少めをの、いりをの、 

あぶりものをするときは 

高温調理で調理してください。 

陳 13ぺージ 

安全機能がはたらく温度を一時のに高くし、 
最長30分高温で調理できます。 



乂を消す 


操作ボタンで义を消す。 



必ず乂が消えたことをお認してください。 


ガスをを閉める 


•調理が終わったら、 
ガスをを閉める。 




最後まで 
確実に閉める 


調理後は高温のため機器に触れるとやけどのおそれがあ 
ります。必ず機器が;令めてし)ることをお認してください。 
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【強义カバーナー】 


妙めもの•いりものをずる 


こんなとき高温調理 


炒、めもの、いりもの、あぶりものなどで、急に义がル 
さくなったり、消えてしまう場合、じ(下の操作をする 
と、強义•弱义を繰り返しながら最長30分、通常 
より高い温度で使用できます。 

ただし、温度が高くなり過ぎると、を全のため自動 
で乂が消える場合があります。 

※強火カバー ナー が' 

左側の機器の図 
で説明しています 

ごとくの中央にフライパンを置く 



〇曾 



ワンポイン 


温度センサーのはたらき 


400 


300 


200 


100 


溫度 



@ブつき消火機能] 


時間 I 


① 通常時 

温度センヴーのはた5きにより、炒めものやいり 
ものなど比較的温度の高い調理や、なべの空焼 
きをしたときに、強火•弱火を自動で調節したり、 
自動で火を消したりします。 

② 局温調理時 

高温調理は温度センヴーがまったく作動しなくな 
る機能ではなく、①通甫時よりも高い温度まで調 
理でさる機能です。高温調理を使用した場合でも、 
なべの 異苗過熱を防ぐために、強火•弱火を自動 
で調節したり、自動で火を消したりします。高温 
調理にしてか5最長30分で自動で火を消します。 
高温調理中は、焦げつさ消火機能や天ぷ5油過熱 
防止機能は作動しまはん。 


〇点乂後、高温調理スイッチ娜す 


• ランプが点滅から点 I 灯に変わり、ブザーが鳴るま 
で3が似上巧し織ブる。 

点滅\ 

im 



I 食材を投入し、調理をはじめる。 
I もう一度、高温調理スイッチを 
押すと取り消しになります。 


• 船は gB - 


火が消えると、高温調理は取り消されます。 


の 


■高温調理で揚げむの調理をしない 

調理油の温度が高くなり、発火するおそ 
れがあります。 


© 乂を消す 


I 操作ボタンで义を消す。 


ボタン表を窓 
(ホ消える） 



の 


■焼網は使用しない 

トッププレートに落ちた油な 
どが発火したり、機器の異 
萬過熱のおそれがあります。 



焼網 


の 


J 炒めもの•いりものをする 
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グリル 


II ブリルとびらをゆっくりと止まるところまで 
いっぱいに引き出す。 

(ブ U ルとびらだけが下がります） 


ブ I 」ルとび6 



0ブ U ルを持ち上げて取り出す。 



g ] ブリルとびらを両手でしっかり 
と持ち、ゆっくりと 
持ち運ぶ。 flM 





グリルの ffi いかた 


• ブリル排気□や排気 nui 外から电煙が化ますが、異 
常ではありません。 

• 空焼き時に、ブ U ル過熱防止センサーがはたらき、自 
動で乂が消える場合があります。この場合、約3分待つ 
てから、再度点火操作をしてください。 


はしをブ U ル輪網と平 
行に入れると、ブリル 
焼網に付着した魚がは 
がしやすくなります。 ^ 尸 

?麗繫轟揣 を 

陳22ぺ-ジ 魚とって 

《 KG -61 00は付属されています。 

①魚とっての切りこみをブ U ル焼網に合わ 
せます。 

③焼きあがった魚や焼きものの下側に魚と 
ってを入れて、くっついた焼きものをブ 
U ル焼網からはがします。 

⑤ルさい焼きものなら、そのまますくい取 
つて取り出せます。 


II ブ U ル焼網を取り出す。 

庫内に紙や捆包部材が残っている場合はすべて取り除いて 
ください。 

g ブ U ル水入れ皿に必ず水（約200 m のを入れて、 
約 5 分空焼きをする。 

部品に付着している加工油を焼さ切りまず。 

ブ U ルの操作については隊15ぺージをご覧ください。 


ブリルを初めて使うときは 


•ブ U ルとびらやブ U ル水入れ皿受けをはずす場合は 
0^18ページをご覧ください。 


• 調理物の種類によっては、ブ I 」ル消し忘れ消乂機能、 
ブ U ル過熱防止センサーがはたらく前に発乂するお 
それがあります。機器から離れないよラにし、焼き 
過ざにを意してください。 

例）めざしやラるめなどのル魚、干し物や脂肪分の 
をいにしん、塩さば、とり肉など。 

• 焼きあがったらすぐに取り化してください。を熱で焦 
げることがあります。 

• つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げ 
やすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。 

• ブ U ルを続けて使用する場合は、3分程度待ってか 
ら使用してください。ブリル庫内が高温のまま焼き 
はじめるとブ U ル過熱防止センサーがはたらき、自 
動で乂が消える場合があります。 

• ブ U ル水入れ皿は急に;令やさないでください。使用 
直後にブ U ル水入れ皿に水をかけると変あすること 
があります。グリ J レ水入れ皿が;令めてからお手入れし 
てください。 

• 調理でアル=ホイルを使用 
する場合は、電極（点火 
プラグ）に触れないよう 
にを意してください。アル 
ミホイルが付着すると、点 
乂不良の原因になります。 



点乂□ックを解除 
する 陳 12ぺージ 


ブリルの取り出し 


リルの取り巧いと準備 


準備 


ガス栓を開く 


捆包部材が 

入っていないか確認する 





。 

















魚を上手に焼くために 


u 魚の下ごしらえをする。 


参;令まの就ホ、しっかり解ましてから焼きます。解ましていな 
した時間がかかり、ま全機能が作動することがあります。 
参魚は水洗いしたら、よく水気をふき取ります。 
•みそ漬けやかす漬けは、「みそ」や「かす」をよく 
ふき取ってから焼きます。 


ワンポイン 



アルミはく 

塩をつけると、身がしまって身く 
ずれしにくくなります。 

さばやいわしなど背の青い魚は, 

脂肪分がをいので、をめに塩をし 
て時間をお去身をしめます。白 
身魚は、塩をみなめにふり、時間も短めで良し巧しょう。 
川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をしま 
し cfc ラ。 

魚の重量の約2%程度の塩をつけます。身の厚いと 
ころには厚く、薄いところには薄くつけます。 

尾やひれは特に焦げやすいので、をめに塩をつけて 
ください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げ 
かたび'かな< なります。 



且ブリル焼網に油を薄く 
塗る。 

ひと手間かけることで、 

身くずれを防ぎます。 


曰ブリル水入れ皿に水(約 200 m のを 
入れる。 

続けて使用するときはそのつど脂を取り除き 
水を入れてください。空焼きのときも必ず水 
を入れてください。 

0約1〜2分間、空焼き(予熱)をする。 

魚（食材）がブ U ル焼網に付着しにくくなり、 
焼き上がり後、取り出しやすくなります。 

日魚(食材)を置く。 
r 魚の置きかた ） 

魚は頭が奥に、尾が手前になるよラに置きます。 


中央に置きます 


左ち均等に置さます 


すさ間を開けて 
均等に置さます 



手前側 
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グリル 




〇〇 


ブリルとびらを奥まで確実に閉める 


〇 点火する 


I 操作ボタンで 
点乂する。 


驚ン表願 



© 乂力調節する 


>火力調節つまみを 
スライドさせる。 





強火 t ) 弱火 

左ちにゆっくりとスライドさせる 


〇 


点乂後、 

約3分ごとにブザーが鳴る 


ブ U ル使用中であることを 
ブザーでお知らせ 
します 



〇 乂を消す 



点乂後、約19分経過するとブリル消し忘れ消乂機能 
がはたらき、自動で乂が消えます。 


クリルの ffi いかた (つづを) 


11ブリルの使いかた 




















日ち点なとお手入れの道具 


•ご使用上支障がない場合でち、不慮の事故を防ぎ、 
まむしてより長くご使用いただくために、年1回程 
度の定期点検をおすすめします。 

※定期点検については、お買い上げの販売店、または U 
ンナイフ U - ダイヤルまでお問い合わせください。 


r 日常点検をしましよラ ) 

L 部品が正しく取り付けられていますか？ _ 

•バーナーキャップ、ごとく、バーナーリンブ、グ U ル排 
気□カバーなどは正しく取り付けられた状態でお使いく 
ださい。防 "9-10 ぺージ 

つまり、たまり、巧れはありませんか？ _ 

♦バーナーキャップの炎□や立消え安全装置（炎検巧部） 
が煮こぼれなどでつまったり、ミちれたりしていませんか。 
陳18ぺージ 

•ブ U ル水入れ皿に脂がたまったり、ブ U ル庫内が脂でミち 
れていませんか。 K ぉ18ぺージ 
•ガス用ゴム管は傷んでいませんか。古くなったガス用ゴ 
ム管は新しいガス用ゴム管に交換してください。 

陳5ぺージ 


お手入れの手順 _ 

1. 機器が冷めていることを確認する。 

2. ガス栓を閉める。 

3 . 点义□ックをかける。 

4 . 手袋をはめてお手入れを開始する。 


お手入れの道具と洗剤について 


f 使ってよい ) 

9 


スポンジたねし 

やわ 6 かいブラシ 


1 

やわ 5 かい巧 

台所用中性洗剤 

V 

裡す菓.食器洗い用） 

J 


( S ) 使つてはいけない 


傷の原因となるをの 

♦部品-ブ1」ルとび5 -ホー • フッ素コートや 
塗装の表面に傷がつき、はがれ•欠け•変色•変質¬ 
さび- 割れの原因になります。 


彩冷 



スポンジたねしナイ□ンたねし たねし 

轰面(硬い） 


金属たわし 


クレン ザー 


みがき粉、 




硬いブラシ 


部品やホー□一 -フッ素コートや塗装の表面 
が変質し、はがれ•変色•ごび-樹脂部品の 
割れの原因になるをの 


酸性ブルカ U 性洗剤 
漂白剤 



シンナー 

ベンジン 

アルコール 


樹脂部品の割れ-表面の変質•傷•変色•ご 
びの原因になるちの 



歯みがき粉 


弱酸性洗剤 
弱アルカ U 性洗剤 
ク U — ムクレンプー 


ごとく、 ホー □-トッププ レー ト、パ'- ナー 
だり—^リンブブ I 」ル排気□カバー、ブ I 」ル水入れ 
重曹 皿にはお使いいただけます。_ 

♦機器内部に洗剤が入ると、電モ部品に付着して作 
動不良や腐食して、故障の原因になります。おず 
巧に含ませてか5お手入れしてください。 


直接かけて使っては 
いけないちの 


スプレー式 
J 洗剤 


参引火して火災の原因になります。 


絶細こ使っては 
いけないをの 



可燃性スプレ- 
浸透液 
酒滑剤 


使用する洗剤や道具については、お使いになる洗剤- 
食器洗い乾燥機等の用途 • 使用上のを意にしたがって 
ご使用ください。 

道具や洗剤は目立たない部分で試してから、使用して 
ください。 


日甫点検とお手入れの道具 
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お手入れのとき、枠内に表示の部品は取りはずして' 
洗ラことができます。 I 


お手入れのしかた 


お手入れは、ガス柱を閉じ， 


トツププレート 




機器表面-操作部 



お願い 


ブリルまわり 



ごとく •パ'—ナーリンブ 
ブリル水入れ皿•ブリル排気□カバー 


お手入れのしかた 


•巧れたらそのつど、きれいにお手入れしましょラ。 
•手袋をしてお手入れをしてください。 

•洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの 
最後には必ず水ぶきし、乾いた巧でふき取り、水 
気や洗剤を残さないようにしてください。 

※各部品の取り付けについては、「3.機器を組み立てる」をご 
覧ください。0^9ページ 


参洗剤を含ませた巧で汚れをふき取り、乾し、 
た巧で洗剤や水気をふき取ります。 

参巧れがひどいときは、つけ置きした後、ミ先 
剤で丸洗いしてください。 

それでもちれが取れないとき 

• 煮洗し巧るとさらにちれを落しやすくなります。 

1 . 水を入れた大きななべにごとくやバーナー 
U ンブ. ブ U ル排気□カバー-ブ U ル水入 
れ皿を入れ、30分程加熱する。 

2. 水洗いし、水気をふき取る。 



• 洗剤を使用した後は、洗剤分が残らないようにしてく 
ださい。 

•硬いブラシやたわしは使用しないでください。 

• 中性洗剤外の洗剤を使用しないでください。はが 
れ•変色•シミ • 傷の原因になります。 

• トッププレートには、ま全に関するを意ラベルが張り 
付けてあります。もし、はがれたり、読めなくなった場 
合は、お買い上げの販売店、または当社事業所に連絡 
してラベルを再購入し、張り替えてください。 


洗剤を含ませた布で;'ちれを 
ふき取り、乾いた布で洗剤 
や水気をみき取ります。 

※機器内部に洗剤が残らない 
よラにしてください。 




バーナーグ 
リンブ^ 
バーナー 
キャップ 


7營 


ブリル^^ 
排気□カバー 



、パ'-ナー 
〉リンブ 
バーナー 
キャップ 


•洗剤を含ませた巧で巧れ 
をふき取り、乾いた巧で 
洗剤や水気をふき取りま 
す。 

巧れがこびりついたとき 

1. キッチンぺーパーに洗剤と水を含ませ、巧れ 
た部分を湿らせておく。 

2. 巧れが浮いてきたらやわらかい巧でみき取る。 



取りはずして洗える部品 


お手入れのしかた 
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♦洗剤を含ませた巧でお手入れできる部分の巧 
れをふき取り、乾いた巧で洗剤や水気をみき 

取ります。 ブリル水切れ 了—*〜— == 

※硬いブラシやたわセンサ—:::! 

し、また中性 , /, 

がの酸性 • アルカ 
U 性洗剤を使用/ 

シミ•傷の原圆こ 

なります。 i/ も'手 A れできる部分 

※燃焼部（バーナー）には触らないでください。炎 □ 
がつまり燃焼不良の原因になります。また、手前の 
ち上部分にはブリル過熱防止センサーが取り付けて 
ありますので触らないでください。正しくはたらか 
なくなるおそれがあります。 

※ブリル水切れセンサーの頭部についた脂やゴミは水 
に浸し固くしぼった巧でふき取ってください。（ブ 
リル庫内左奥） 


くブリル 
過熱防止 
センサー 


'わ手入れできる部分 


1. 押さえパネを①の方向に下げる。 

2. ブ U ルとびらを②の方向にたおす。 


ブ U ルとび6 



押さえバネ 


取り付けかた 

1. ブ U ル水入れ皿受けのツメ2個所をブ U ルとびら 
の角巧にはめ込む。（①） 

2. ブ U ルとびらを②の方向に回転させる。 

3. 押さえノ くネがブ U ル水入れ皿 角巧 

受けに確実にはまって ッメ If^/l 
いるか確認する。 V が 


ブ I 」ル水入れ皿受け, 


ブ U ルとび6 


取りはずしかた 


• 洗剤を含ませた布でちれをふき取り、乾いた 
巧で洗剤や水気をふき取ります。 

• ちれがこびりついたときは、つけ置きした後、 
洗剤で丸洗いしてください。 

※酸性や刀レカリ性洗剤を使ってグリ J レとびらを洗うと、 
変色やはがれ、さびの原因になります。 


>やわらかい布でふき取り、乾いた布で仕上げ 
ます。 


•洗剤で丸洗いし、乾いた布^ 
でよく水気をふき取ります 。冷 

※バーナーキャップは分解でき f 

ません。 ' \ 

※水洗いした後は、水気を十分 
ふき取ってから取り付けてください。 


目づまりしていたら 


• やわらかいブラシなどで 

やわ b かいブラシ 

お手入れします。 C 

方/ 

※目づまりやミち机ま、不完 ^ 


全燃焼や点火不良の原 Aa 


因になります。 


※ミちれがこびりついたときは、つまようじでミちれを取り除 
きます。 


—ナー本体 


•表面は、やわらかい巧など バーナーネ体 
でふき取ります。 I P , 尸 


立消え安全装置-電極 


• 立消えを全装置(炎検ミ[|部）と電極(点义プラグ） 

に';ちれがこびり付いている 

r 

場合は、やわらかい 【 

む 

ブラシでお手入れ / 

電極 

/ (点火プラグ） 

しホ^。 

突起にま意 


X 一〜 11消ス安全装置 


?(炎検知部） 


温度センサー 


•温度センサーをお手入れするときは、片手を添 
え、水を含ませてかたくしぼった巧で、頭部と側 
面の;ちれを,ふき取ります。 温度センサ— 

※強い力を加スると温度 _ \ n >-^ 

センサ-が傾いて、な 

ベ底に密着しないこと^7 X 

がぁります。 \\ 


ブリル焼網 


•洗剤を含ませた巧で';ちれをふき取り、乾いた 
巧で洗剤や水気をふき取ります。 

•巧れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤 
で丸洗いしてください。 


機器びをえ、手袋をしてか6 



お手入れのしかた 






























炎の状態 

(燃えかた、色)が 

おかしい 



高温調理中でち約290でになると、異常過熱を防止するために火力を自動で 
弱火にします。さらに温度が高くなると火が消える場合があります。 


換気をしないと燃えかたが変わったり炎び'ホくなったりします。 

使用中は必ず換気してください。 

風が吹さ込んでいたり屬風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよ 
ったり色がホくなったりします。炎に風が当たらないようにしてご'使用ください。 

加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムにより炎がホくなることがあ 
ります。異常ではありません。 

ブリル使用時にコン□を使用すると、焼さものの煙に含まれる塩分（ナト U 
ウム）などにより炎がホくなることがあります。異常ではありません。 

火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり大さくなる場合があります。 
異常ではありません。 

消火後も数秒、間コン□バーナー炎□にルさな炎が残ることがあります。 

パ'ーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。 


焦げつさ消火機能はなべの材質や調理により焦げつさの程度び'変わります。 

ホー□一製のなべや、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少な 。 

い料理は焦げやすくなります。 ^ 

弱火でとさどさかさ湿ぜながら調理してください。 

温度センサーやなべ底がミちれていたり、温度センサーがなべ底から離れてい 
ませんか？ 11 

このよラなとさはなべの温度を正しく検知でさません。 

なべ底にこんぶや巧皮などをしくと焦げつさがひどくなる場合があります。 1 

とさどさかさ還ぜたり火加減を調節しながら調理してください。 ム 


なべ底がひどく 
焦げついて 
乂が消えた 


点乂しない 


ガス栓を閉じていると点火でさません。全開にしてご使用ください。 

14 

ブ U ル庫内が高温になっていると安全機能がはた5いて点义でさません。 

庫内び冷めるまで3分程度待ってか5使用してください。 

2 

長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に時間がかか 
る場合があります。点火操作を繰り返してください。 

15 

点义□ックされていると点义でさません。点义□ックを辭除してください。 

12 

乾電池び'正しく取り付けられているか確認してください。 

11 


ガス栓を閉じていると点火でさません。全開にしてご使用ください。 

12 

バーナーキャップの炎□に煮こぼれなどがつまっていると点义しない場合が 
あります。お手入れしてください。 

18 

電極 (点火プラグ) や立消え安全装置（炎検知部)、パーナーキャップがめれ 
たり、ミちれたりしていると点火しない場合があります。お手入れしてください。 

18 

パーナーキャップが正しく取り付けられていないと点火しない場合があります。 
正しく取り付けてください。 

10 

長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に時間がかか 
る場合があります。点火操作を繰り返してください。 

12 

点义□ックされていると点义でさません。点义□ックを辭除してください。 

12 

乾電池び'正しく取り付けられているか確認してください。 

11 

電油交換サインび'点灯している場合は新しい単1形アルカ U 乾電池2個と交 
換してください。 

1-11 
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よくあるご質問 ( Q & A ) 
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ご質問 


こラしてください 


点义しない 


調理が5まく 
でさない 


グリル排気□や 
コン□部から 
煙が出る 


コン□消义後に 
r ポン化しけ音がする 




跳酷がする 


ブリル使巧中に r ポッ 
ポッ J といラ音がする 


ブザーが鳴り続ける 


点义すると他のバーナー 
もパチパチする 


操作ボタンか5手を放し 
てもパチパチしている 


ごとく•バーナーキ 
ヤップ•グリル排気 
□カバー•バーナー 
リンブが変色する 


コン□まわりの部品ヴリル水入 
れ皿•グリ臟網が傷んできた 


义力が変わらない 


電池交換サインが 
点滅する 


► 


ブリルしか使っていないのに 
トップル-卜が熱くなる 


► 


電池交換サインび'点灯している場合は新しい単1形アルカ U 乾電池2個と交 
換してください。 


ガスび'燃え尽さる際に発生する音です。 
異常ではありません。 


加熱や冷却により金属び'膨張、収縮する音です。 
異常ではありません。 


ガスび'パ'ーナー内部を通過する音です。 
異常ではありません。 


庫内び冷えている時に発生する燃焼音で、異常ではありません。 
温まるとなくなります。 


部品び'故障しています。 

ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。 


他のパ'ーナーも同時にパチパチする構造です。 
異常ではありません。 


操作ポタンから手を放しても最長で10秒間パチパチが続さます。 
異常ではありません。 


ごとくの先端は炎が当たり白くざらざらになります。 

異常ではありません。ごとくは消耗部品です。交換部品として販売していま 
す。 


酸性やアルカ U 性洗剤を使用すると変色する場合があります。 
台所用中性洗剤を薄めて使用してください。 


コン□まわりの部品-ブ U ル水入れ皿-ブ U ル焼網は消詩部品ですので、傷 
んでさたらお早めに交換してください。 


ブ U ルからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。 

ブ U ル使用中や使用直後はトッププレートに軸らないよラ注意してくださ 

し、。 


火力調節しても炎の変化がルさかったり、変化しないよラに見える位置があ 
りますが、異常ではありません。 


乾電池の交換時期が近づいています。 

点ミ威が点灯に変わると使用でさなくなりますので、早めに新しい乾電池を準 
備してください。 


11 


完全に解凍しないと、焼さ色が薄かったり中まで火が通5ないことがあります。 

15 ' 

魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。 

15 

みそ漬けやかす漬けの魚を焼くとさは、「みそ」や「かす」は取ってから焼 
いてください。 

15 

ブリルとびらを確実に閉じてください。 

閉まっていないと焼き色が薄かったり中まで火が通らないことがあります。 

— 


あ]めてブ U ルを使うとさ、ブ U ルが気□やコン□部か5煙やにおいが化るこ 
とがあります。ブ U ルバーナー周囲の金属部品に残った加エミ由によるちので 
異常ではありません。 

14 

ブ IJ ル水入れ皿やブリル焼網がミちれていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は 
煙が多く発生しますので、ブ IJ ル排気(外からも煙が出る場合があります。 

— 

ブ U ルとびらを確実に閉じてください。 

閉まっていないとすさまから煙が出ることがあります。 

ノ 


裏表紙 


22 


16 
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よくあるご質問 ( Q & A ) 
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ブザーが鳴った 5 



強义カ バーナー 


養表紙 


♦ガス检を閉め、使用を中止し、お買 
い上げの販売店、またはフリーダイ 
ヤルにご連絡ください。 


標準 パーナー 
強火 カバーナー 
ブリル 


•15 


♦操作ボタンを押して戻してくだごい。 

♦続けて使用する場をは、再点乂を巧 
つてくだごい。 


ブリル 


•13 


隹操作ボタンを巧して戻してください。 


強乂カ バーナー 


•12 


♦操作ボタンを押して戻してくだごい。 
♦続けて使用する場をは、再点火を巧 
つてくだごい。 


標準 バーナー 




乾電池を父換してください。 


•15 


♦ブリル水入れ皿に水を入れ、しばら 
く待ってから点乂する。 


2.14 

15 


♦ブリル過熱防止センサーがはたらい 
て乂が消えた場ち（温度センサーが 
高温のままの状態）は、点火してち 
手を離すと乂が消えます。 

• 3 分程ブリル庫内が冷えるのを待つ 
てから再点乂を行ってくだごい。 


2-15 

19 


♦「よくあるご質問 Q & A 」 を確認して 
くだごい。 

♦周囲にガスがなくなるまで待ってか 
5再点乂を行ってください。 


ブリル 


2-12 

19 


♦「よくあるご質問 Q & A 」 を確認して 
くだごい。 

♦周囲にガスがなくなるまで待ってか 
ら再点火を巧ってくだごい。 


標準 パーナ ー 
強火カバーナー 


2-12 

19 


♦「よくあるご質問 Q & A 」 を確認して 
くだごい。 

♦やけどに注意して再点乂を巧ってくだ 
ごい。 

♦天ぷら油過熱防止機能がはたらいて 
乂が消えた場ち（温度センサーが高 
温のままの状態）は、点乂しても手 
を離すと乂が消える場含があります。 


標準ノ'^^ナー 
強火カバーナー 


内 容 

原 因 

天ぷら油過熱防止 
機能作動 

焦げつさ消义機能 
作動 

調理ミ由の過熱•焦げ 
つき•消し忘れによる 

温度センサー過熱 
防止機能作動 

過熱 • 空焼さなど 

立消え安全装置の 
作動 

炎のふき消え • 煮こぼ 
れした場合•点义しな 
かった場合など 

点火時に着乂しな 
かった 

立消え安全装置の 
作動 

炎のふき消え-点义 

点乂時に着乂しな 
かった 

しなかった場合など 

グ1」ル過熱防止セン 
サーの作動 

ブ IJ ルの空焼き•消し 
忘れ•連続して使巧し 
た場合-少ない食材 
など 

ブリル水切れセン 
ヴー 

ブ U ル水入れ皿に水 
が入っていない、また 
は水がなくなりかけ 
ている。 

電池交換サインの 
お知らせ 

乾電ミ也の消耗 

コン□消し忘れ消 
义機能作動 

使用開始から約2時 
間がたち自動で义が 
消えました。 

高温調理終了 

約30分がたち自動で 
义が消えました。 

ブ U ル消し忘れ消 
义機能作動 

使巧開始から約19分 
(グ U ル庫内が高温の 
場合約16分）たち自 
動で义が消えました。 

ミ豆度センサー 
ブ U ル過熱防止セ 
ンヴー 

ブ U ル水切れセン 
ヴー 

電子部品の故障 

部品が故障していま 
す。 

高温調理連続押し 
エラー 



ヒ 1 3回 


ヒ151旦 


ブザ—が鳴ったら 


2 





























































挪 



品のご紹介/長 im 肋、場合/願輔厢し、 


交換部品 • 別売品のご紹介 


交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品） • 別売品 


参消耗部品は傷んできた5交換してください。おホめの場合は、当社交換部品•お手入れ品の販売ヴイト R . STY に 
(http://www.rinnai-stv[e.I d/) または、お買い上げの販売店にてお巧めください。 



部 

品 名 

希望ル売価格(お込） 

部品コード ’ 


ごとく 

¥1,260 

01 0-340-000 

交 

バーナーリンブ 

¥368 

018-218-000 

換 

立口 

バーナーキャップ 

強乂カバーナー用 

¥1,365 

151-403-000 

標準バーナー用 

¥1,365 

151-404-000 

部 

ブ1」ル水入れ皿 

¥840 

070-1 82-000 

品 

ブ1」ル焼網 

¥630 

071-0 己 7-000 


ブ1」ル排気□カバー 

¥73己 

050-032-000 


品 

名 

つード ' No 


別 

魚とって 

《 KG -61 00は付属ごれています0 

RTO - ST 1 


当社交換部品•お手 
入れ品の販売ヴイト 
R.STYLE ( http :// 
www . rinnai - styie . 
ip /) または、お買 
い上げの販売店にて 
お求めください。 

売 

防熱板① 

550 X 600 mm 

RB -60 B 




防熱板② 

550 X 550 mm 

RB -55 S 




防熱板⑤ 

600 X 550 mm 

RB -60 T 

詳しくは8^ 9ページをご覧ください。 

品 

防熱板④ 

150 X 550 mm 

RB -15 T 


防熱板⑤ 

150 X 500 mm 

RB -50 S 



\_ 

防熱板⑥ 

403 X 420 mm 

RB - T 40 SM 


ノ 


参2010年2月現在の価格です。価格•仕樹ま、変更される場合があります。あ5かじめご了承ください。 

参単1おアルカ1」乾電池はもよりの電気店などでお買いホめください。 

♦当社交換部品•お手入れ品の販売ヴイトが. STY に）では、上記 LU 外の交換部品やお手入れ品などを幅広く取り 
扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えでさる部品が巧まです。 


IA 消巧品 . 否巧部品 ® ネット販売 ■ 


当社製品の交換部品•お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。 

http :// www . rinnai - style . jp / 


長期間使用しない場合 


♦お部屋のガス栓を必ず閉めてください。(つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケットをはずす） 
参ガス通路部にほこりび'入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続□に必ずキャップをしてください。 

参乾電池をはずしてください。0^11ページ 
参お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。 


廃棄時のお願い 


本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。 
そのままにしておきますと思わめ事故になることがあります。 


交換部品.別売品のご紹介/長期間使用しない場合/廃棄時のお願い 
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種 類 

ブ1」ル付ガステーブル 

点义方法 

連続放電点火式 

外お寸法 

高さ218.5 mmx 幅598 mmx 奧行483 mm 

質量 （本体） 

10.5 kg 

ガス接続 

9.5 關かガス用ゴム管 

付属品 

取扱説明書、保証書、単1形アルカリ乾電池 （2 個）、魚とって （KG- 6100のみ） 


使用 ガス 

使用ガス グループ 

1 1時間当たりのガス 消費量 1 

1 個別ガス 消費量 

を点乂時 
ガス 消費量 

強乂カ バーナー 

標準 バーナー 

ブ リル 

都巿ガス用 

12 A 

3.91 kW 

2.77kW 

1.57kW 

7.84kW 

13 A 

4.20 kW 

2.97kW 

1 .69kW 

8.41 kW 

1 L P ガ ス 用 

4.20 kW 

2.97kW 

1 .69kW 

8.56kW 


♦本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますので、ご了承ください。 


製品についてのお問い合わせは 


本 社で 052(361)8211 
関東ま社な03 (3471)9047 
東京ま店で03 (3471)9047 
化関東ま店な048 (667) 4321 
東関東ま店な043 (273) 33如 
南関東ま店な 045(320)30 引 
東北支社で 022(288)32 引 


〒が 4-0 如2ちち屋市中り I 区福住の2番26号 
干14日-0日02東京都品 j 11区東品 j 111-6-6 
干14日-0002東京都品リ I 区東品 j 111-6-6 
〒リ 1-0811 さいたま闹眶吉野町]了目 396-1 
干 261-0 日26千葉市美お区幕張西 2 T 目7—] 

干 221-0 の6横お市巧奈 j 11区兰ッお上の4塞1日号 
干 984-0038 仙台市若林区伊在字東通20—] 


修理についてのお問い合わせは） 

函0120 -054-321 


北海道支店な01 1(281)2506 
新潟ま店な 025(247)6610 
中部を社で0兒0目3)8001 
関西ま社 ^06(6786)3612 
中国ま店な 082(277) 引引 
四国を店な 087(821)80 巧 
九州ま社な092(281)32% 


干 060-0031 札幌市中央区化一条東2 了目 
干 950-0864 新潟市東区紫巧2 了目1 -74 
〒化 4-0 孤2ちち屋市中り I 区福住の2番26号 
干5如-01314大阪市西区北堀江3 了目1日塞21号 
〒巧 3-0833 広島市西区商エセンター 4 T 目 2-1 
干 760-0066 高松市福岡の2 了目11塞6号 
〒81 2-0029 福岡市博多区古門戸の2番3号 


囚巧囚 

m 


JTOO 12-032 X 04 (03) 
UE -25 ◎ ◎ 

06000005169200 


品 名 

KGE 660 FTS (目 K ) し KGK 600 FCL 、 VH -660 BK 
KGT 66 FTS 、 KRT 66、 KG -6100. KSR 600 
RKG 66 E 7 L 

KGE 661 FTS ( SI _) R 、 RS 661 

型式の呼び 

RTS-660GFTS-L 

RTS-660GFTS-R 

型式 名 

1 RTS-66GS 1 


品 る 

RTE660CTS (巳)し KJM66CTSBL 

RTE660CTS (巳) R 

型式の呼び 

RTS-660GCTS-L 

RTS-660GCTS-R 

型式 名 

1 RTS-66GS 1 


修理を依頼される 
とさは 

『よくあるご質問 Q & A 』 をもう一度ご覧になってお認してください。それでも不具合のある場合 
や不明な場合は、ご自分で修理なさらずにもよりの販売店、またはフ U —ダイヤルへご相談くだ 
さい。アフターヴービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。 

り）製品名-ガス種類 （[ET 4ページ） 

(2) 型式の呼び（銘板表示のちの）（防 ■ 4ページ）及び品名 （0^ 3ページ） 

(3) 故障または異常の内容（できるだけくわしく） 

(4) ご住所-お名前-電話番号-道順 （引訪問ご希望曰 

保証について 

当社は保証書に記載してあるよラに、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件 
のもとに無料修理に応ずることをお約束します。簡細は保証書をご覧ください）保証書を紛失され 
ますと無料修理期間であって电修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。 

捕修用性能部品の 
保有期間について 

補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後日年間となっています。（補修用性能部品 
とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です） 

転居されるとき 

ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。ガスの種類（ガスグループ）が異なる地 
域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をお認の 
ラえ、転居先のちよりのガス事業をにご相談ください。この場合、保証期間内でち、調整•改造に 
要する費用は有料となります。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合があります。 

アフターサービス などに 
ついてねからないとさ 

お買い上げの販売店か別添の「連絡先一覧表」を参照していただき、ちよりの当社事業所にご連 
絡ください。また、リンナイフリーダイヤル^ 0120 -054-321 をご利用ください。 

お客様の個人情報の 
取り扱いについて 

参当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前-ご住所-電話番号などの個人肩報を、サ 
-ビス活動およびま全点検活動のために利用させてし)ただく場合がございますのでご了承ください。 
•当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づ<義務の履行ま 
たは権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除さ、当社な外の第王を 
に個人情報を開を-提供はいたしません。 


アフターヴー ビス 


アフターサービス/仕様 


アフタ—サ—ビス/仕様 





